UMP OR 


Kleinaddiermaschin® 


Abmessungen 


Mit dieser handlichen und stabilen IESTEHN | 15x17 >13 cm 
Kleinaddiermaschine \assen sich 'i FI, M 
Additions-, Subtraktions- und 
Subtraktionsaufgaben unter 
Null bei einer Kapazität von 
999 999,99 leicht und sicher 
lösen. Weiche Einstellung 

durch große farbige Hebel 

und ein übersichtliches 
Zahlenteld machen die 


Bedienung besonders 


angenehm. 


VEB TRIU 
MPHATOR-WERK MOLKAU BEI LEIPZIG 


